102                                              I. Die Gase.
damals bekannten Werte von. cp, cv und R uacli dem obigen Verfahren. DIese heute genauer bekannten Werte liefern, wie oben gezeigt, bei Sauerstoff und Stickstoff denWert 427, der in dieser Grofle auch aus Versuchen ermittelt ist, bei denen mechanische Arbeit dtirch Reibung bzw. Wirbelung in Warme iiber-gefuhrt wird.
Setzt man nun das Aquivalenzgesetz als allgemein giiltig voraus, so gilt fiir alie gasformigen Korper, die der Zustandsgleichung
pv = ET folgen, die wichtige Beziehung
oder mit
7?-848
jQ/ -
m
848
d. h. der Unterschied der Molekularwarmen bei konstantem Druck und konstantem Volumen ist fiir alle Gase bei alien Temperaturen gleich 1,98.
Man findet auch 1,985 und 1,99, je nach geringen Unterschieden in den Grundlagen.
Die Zahl 848 ist die sog. allgemeine Gaskonstante (Abschn. 6); sie stellt die Arbeit in mkg dar, die ein Mol eines beliebigen Gases verrichtet, wenn es bei unveranderlichem Druck urn 1 ° erwarmt wird.
Der Wert 848/427 = 1,98 ist das Warmeaquivalent dieser Arbeit oder die im kalorischen MaB ausgedriickte Gaskonstante, die im II. Bd. mit $lcal bezeichnet wird.
22. Die Warmegleichung der Gase; Verhalten der Gase bei beliebigen Zustandsanderungon.
Nach Abschn. 18 ist mit jeder Zustandsanderung der Gase, mit einer Ausnabme (Abschn. 24), ein Zu- oder Abgang von Warme verbunden; andererseits bewirkt jede Warmemitteilung oder -ent-ziehung eine Anderung des Gaszustandes, d. h. von Temperatur, Druck und Volumen..
Die Eolle, die hierbei die Warme spielt, geht deutlich aus Abschn. 20 hervor. Ein Teil wird zur Temperatursteigerung ver-braucht und bleibt als Warme im Gas; der andere Teil verschvvindet als Warme und wird zur Leistung der absoluten Gasarbeit verbraucht, bzw. in diese verwandelt. Ob dabei der Druck wie in Abschn. 20 unveranderlich bleibt oder nicht, ist fur diesen allgemeinen Vorgang ohne Belang.
Erfahrt 1 kg Gas eine Temperatursteigerung von ^ auf t%, BO wird die Zunahme an fiihlbarer Warme unter alien Umstandende, das Gesetz von der Aquivalenz von Warme und Arbeit. Es lautet:
